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  فتاوى الأسرة المسلمة

  رفع الأجهزة عن المريض الميؤوس من شفائه/الإثنـين (5-11-2021م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  حكم رفع الاجهزة من المريض لقد قلنا مرارا اذا وصل المريض الى نقطة اللا عودة واجمع الاطباء على اليأس من استعادته للعافية وان حالته لا رجعة فيها ولا عودة معها الى الحياة الطبيعية
  -
    
      00:00:02
    
  



  فلا يلزم ابقاء الاجهزة ولا يلزم نزعها يكون ابقاء الجنس امرا اختياريا ليس مرفوضا وليس مفروضا يكون مرده الى المريض ان كان قد اوصى قبل دخوله في هذه الحالة بوصية يعمل بوصيته
  -
    
      00:00:22
    
  



  اذا كان لم يوصي يرجع الى اهله الى عصبته الذين من حوله لكي يقرروا بشأنه وينبغي ان يسترشدوا بكلام الاطباء فهم اهل الذكر. حتى ان آآ هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين
  -
    
      00:00:46
    
  



  الغت مشورة الاهل وجعت امره الى الاطباء بالكلية اهل الخبرة اهل الذكر اقدر على على النظر لما هو انفق المريض المقصود الان في لحزاته الاخيرة ان يتخذ من القرارات الطبية ما هو ارفق به
  -
    
      00:01:07
    
  



  احيانا بعض المعالجات الطبية فيها تمزيق للمريض تعذيب له. والمسألة لا تحتمل هذا كله. لتهنجو الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين ليس مفروضا وليس مرفوضا اذا وصل المريض الى نقطة اللاعودة بشهادة الاطباء الثقات من حوله
  -
    
      00:01:28
    
  



  نرجع في هذا الى اهل المريض ان لم يكن المريض قد اوصى بالتشاور مع الفريق الطبي المشرف عليه
  -
    
      00:01:51
    
  



